Mr Abwassertechnik 


‚Hauskläranlagen, Abscheider, Meß- 
und Steuergeräte für Abwasseranlagen, 


Kommunal- und Industriekläranlagen- 
ausrüstungen. | 
PURATOR bringt die saubere Umwelt! 


Stadtbaumeister 


ing. Friedrich Schirmer 


Hoch-, Tief--und 


glückel holzleimbau 


josef glöckel ohg ® holzbauwerk 
A-3200 ober-grafendorf, siedlungsstraße 12, telefon 0 27 47/251 serie 


ZIMMEREI £.8 . Bieslbesshbu 


1180 WIEN, NAAFFGASSE 1—3 TELEFON 471252 Telefon 221436 


LATOR-BAU GESELLSCHAFT mbH & Go. KG 


Hoch-, Tief-, Straßenbau, Spezialunternehmen für Torkretarbeiten—Injektionen 


TELEFON 23 21 73, 1222 WIEN, WAGRAMER STRASSE 112 


Reinigungs- 
unlernehmen 


Schlesinger 722575 


Wien 


F. LANG « K. MENHOFER 


BAUGESELLSCHAFT m.b.H. 


Niederlassung WIEN 
1052 Wien 5, Margaretenstraße 70a, Telefon 561508 Serie. FS: 01/1026 


JOHANN SCHILHAN OH6 


BÜROMASCHINEN 
VERKAUF 
REPARATUR 
FOTOKOPIE 
ZUBEHÖR 


1030 Wien 3, Sechskrügelg. 8, Tel. 725336 
KONTRAHENT ÖFFENTL. DIENSTSTELLEN 


INHABER: WALTER HOFFMANN 
Gerichtlich beeideter Sachverständiger 
C we dl = r MALER, ANSTREICHER UND MÖBELLACKIERER 
STAUDGASSE 40 1180 WIEN TELEFON 43 33 24 


GEGRÜNDET 1890 KONTRAHENT ÖFFENTLICHER DIENSTSTELLEN 


sauunternermung AÜROIF Schneider Ges. m.D.H. 


1070 WIEN ° KAISERSTRASSE 6/1/13 +» TELEFON 9341 15 


Da SPITAL-GEBÄUDEREINIGUNG 
2 $. Schneider  Telephon 461450 und 59 
Ne 


KONTRAHENT DER STADT WIEN 


Ein- und Verkauf von Alteisen, Nutz- 
eisen und Metallen & Preßbetrieb 


1232 Wien 23, Inzersdorf, Triester in allen Körnungen 
Straße 228—232, Telefon 672667 a  aza2ıs Frostbeständige Wasserhau- und Sockelsteine 
Werk: Gießhübl, Tel. 861321 Streu- und Teerungsriesel 


Josef Fröstl Starenhauschotter- und Grädermaterial 


An Ybbs a. d. Donau 
Alb ert Stöger Reiteringerstraße 2, Tel. (07412) 602 ee 5 
ZENTRALHEIZUNGEN @ SANITÄRE ANLAGEN ® ÖLFEUERUNGEN Ing. KARL HR AUS Wiw. 


1100 Wien 10, Remystraße 39 


Telefon 64 31 92 


KONTRAHENT DER STADT WIEN 


WÄSCHEREI UND GHEMISCH-PUTZEREI wi R L Ges. m. b. H. 


1190 WIEN, HEILIGENSTÄDTER STRASSE 89, TELEPHON 36 44 27 
1233 WIEN, ALTMANNSDORFER STRASSE 202, TELEPHON 67 22 44 
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68&C9 
Tele WIENSg»ö50-WACHBETRIEB 


VILBURGGASSE2 
937247 Serle 


Bauansuchen 


eingelangt in.der.Zz.eit- viom 
10. bis 4. Oktober 197 


Neubauten 


4. Bezirk: Südtiroler Platz, Spielbrunnen, Erste 
österreichische Spar-Casse, 1, Graben 21, Baufüh- 
rer noch nicht bekanntgegeben, Planverfasser 
Dipl.-Ing. Richard Jenisch, 13, Veitingergasse 53. 


10. Bezirk: unbenannte Straße 4, Baugrund 6, Lager- 
tankanlage, Doerenkamp Ges. mbH, 12, Rauch- 
gasse 2, Bauführer Schmid & Kosti, Bauges. mbH, 
19, Blaasstraße 2, Planverfasser Ing. August Len- 
gauer, Linz, Bethlehemstraße 39, Oberösterreich. 


Eibesbrunnergasse gegenüber 26, Flüssiggasanlage, 
Gemeinde Wien, MA 48, Bauführer Stadtbaumei- 
ster Ing. Laska, 22, Arminenstraße 27, Planver- 
fasser BP Austria AG, 4, Schwarzenbergplatz 13. 


| Siedlung Süd-Ost, Laube, Anton Pernek, 10, Quel- 

| lenstraße 156/39, Bauführer und Planverfasser 
Bauunternehmung Baumeister Ing. Herbert Leit- 
ner, Kappel/Kr., Kärnten. 


17. Bezirk: Exelbergstraße 37, Einfamilienhaus, Chri- 
sine und Hans Kratochvil, 17, Neuwaldegger 
Straße 41, Bauführer und Planverfasser Baumei- 
ster Dipl.-Ing. Heinrich Hradlicka, 19, Bellevue- 
straße 20. 


Halirschgasse 11, Werkshalle, Konrad Rosenbauer 
KG, im Hause, Bauführer und Planverfasser 
Architekt Baumeister Ing. Franz Czernilofsky, 15, 
Jurekgasse 14. 


21. Bezirk: Wacholderweg 23, Einfamilienhaus, 
Erich und Aloisia Ullmann, 2, Schüttelstraße 
5/2/14a, Bauführer und Planverfasser Baumeister 
Wilhelm Graf, 21, Wacholderweg 10. 


22. Bezirk: Im Gestockert 58, Kleinhaus, Franz 
Kaminsky, 23, Hochstraße 33a, Bauführer Hro- 
mek & Horak, Ges. mbH, 21, Sölchgasse 34, Plan- 
verfasser Baumeister Stefan Horak, 21, Sölch- 
gasse 34. 


Panethgasse 51, Kleinhaus, Ilse Marinic, im Hause, 
Bauführer und Planverfasser Baumeister Ing. 
Hans Rohacek, 19, Devrientgasse 4/7. 


Kleingartenanlage Am Ries, Los 159, Sommer- 
hütte, Ernst Brabetz, 9, Liechtensteinstraße 92/8, 
Bauführer und Planverfasser Herbert Leberbauer, 
Ges. mbH, Oberhausen, Wittauer Straße 27, 
Niederösterreich. 


Kleingartenanlage Himmelteich, Los 122, Sommer- 
hütte, Rudolf Schneider, 22, Rugierstraße 26/61, 
Bauführer und Planverfasser Herbert Leberbauer, 
Ges. mbH, Oberhausen, Wittauer Straße 27, Nie- 
derösterreich. 


Kleingartenanlage Am Ries, Los 24, Sommerhütte, 
Franz Bayer, Mariahilfer Straße 21/3/22, Baufüh- 
rer und Planverfasser Baumeister Ing. Rudolf 
Simacek, 19, Scheibengasse 3. 


Aspernstraße 31, Kleinhaus, Gustav Hopf, im 
Hause, Bauführer und Planverfasser Baumeister 
Franz Rheumann, 10, Hausergasse 3/5/1. 


Kleingartenanlage Himmelteich, Los 82, Sommer- 
hütte, Walter Waniek, 3, Trubelgasse 18/55, Bau- 


führer und Planverfasser Baumeister Ing. August , 


Höppel, 22, Breitenleer Straße 443. 


Donaustadtstraße 35, Tennishallen, Mag. Franz 


Saiko, 22, Powolnygasse 4, Bauführer und Plan- 
verfasser Baumeister Architekt Ing. Karl Bruzek, 
9, Grundlgasse 1. 


GROSSREINIGUNGEN 


Trockenputzen 

(Wand- und Plafondreinigung) 
sowie Fußboden 

schleifen und versiegeln 


Schädlingsbekämpfung 


WIEN, BALLGASSE 4 
Telefon 2 7805 
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Korbweidenweg 3—5, Wohnhaus, Gabriele Köplin- 
ger, Wilhelm Haberl, im Hause, Bauführer und 
Planverfasser M. Nowak Ges. mbH, 22, Aspern- 
straße 9%. 


23. Bezirk: Siebenhirten, Konrad Grefe-Gasse 26, 
Einfamilienhaus, Christine Stangl, Leoben, Kerp- 
leystraße 6936, Bauführer und Planverfasser Erd- 
bau, Anton Loibelsberger & €o., 23, Schwar- 
zenhaidestraße 110. 


Siebenhirten, Konrad Grefe-Gasse 24, Sommer- 
haus, Karl Obereder, im Hause, Bauführer und 
Planverfasser Maurermeister Franz Pree, 10, 
Columbusgasse 7. 


Um- und Zubauten 
und sonstige bauliche Veränderungen 


1. Bezirk: Dr. Karl Lueger-Ring 14, Selbstfahrerauf- 
zug, Österreichische Spielbanken AG, 1, Dr. Karl 
Lueger-Ring 14, Bauführer Herbert & Schreiber 
Bauges. mbH, 16, Hasnerstraße 29, Planverfasser 
Freissler-Otis Ges. mbH, 10, Erlachplatz 2—4. 


Opernring 1 identisch Kärntner Straße 42, Feuer- 
mauerdurchbruch, AVA Kredit Ges. mbH, 1, 
Hanuschgasse 1, Bauführer noch nicht bekannt- 
gegeben, Planverfasser Architekt Dipl.-Ing. Alex- 
ander Letscheff 19, Silbergasse 30. 


Opernring 3-5 identisch Elisabethstraße 4-46, 
Feuermauerdurchbruch, AVA Kredit Ges. mbH, 
1, Hanuschgasse 1, Bauführer noch nicht bekannt- 
gegeben, Planverfasser Architekt Dipl.-Ing. Alex- 
ander Letscheff, 19, Silbergasse 30. 


Hegelgasse 19, Josef Stiassny, im Hause, Baufüh- 
rer Baumeister Josef Wutzlhofer, Forchtenstein, 
Hauptstraße 123, Burgenland, Planverfasser Ar- 
chitekt Dipl.-Ing. Dr. techn. Egon Presoly und 
Anton Presoly, Wiener Neustadt, Neunkirchner 
Straße 42, Niederösterreich. 


Johannesgasse 20 identisch Schubertring 1, 
OAMTE, 1, Schubertring 3, Bauführer noch nicht 
bekanntgegeben, Planverfasser Architekt Ing. 
Johann Heid, Brunn am Gebirge, Kesslerweg 31, 
Niederösterreich. 


Neuer Markt 3 identisch Kärntner Straße 18, 
Österreichisches Verkehrsbüro Ges. mbH, |, 
Friedrichstraße 7, Wiener Städtische Versiche- 
rung, 1, Schottenring 30, Bauführer noch nicht 
bekanntgegeben, Planverfasser Architekt Dipl.- 
Ing. Walther Benedikt, 8, Josefstädter Straße 21. 


2. Bezirk: Böcklinstraße 100, Wohnungszusammen- 
legung, Maria Anita Bednar, im Hause, Baufüh- 
rer und Planverfasser Baumeister Ing. Ludwig 
Samek, 21, Donaufelder Straße 110. 


Josefinengasse 4, TA für Ofenöl, Schöller Brenn- 
stoff Ges. mbH, 2, Vereinsgasse 24, Bauführer Bau- 
meister Rudolf Treidt, 9, Liechtensteinstraße 36, 
Planverfasser BP Austria AG, 4, Schwarzenberg- 
platz 13. 


Praterstern 3—4, Gasdruckregleranlage, Wiener 
Stadtwerke — Gaswerke, 8, Josefstädter Straße 
10—12, Bauführer Baumeister Ing. Friedrich Sup- 
pan, 2, Taborstraße 108, Planverfasser Architekt 
Ing. Hans Charvat, 16, Arnethgasse 76. 


Hollandstraße 14, Planwechsel, Schraubenwilde, 
im Hause, Bauführer und Planverfasser Aktiv- 
Bau Ges. mbH, 22, Bellegardegasse 2. 


Große Sperlgasse 28 identisch Große Pfarrgasse 
10, Gesehäftsumbau, Adalbert Stastny, im Hause, 
Bauführer und Planverfasser Elite Bauges. mbH, 
3, Esteplatz 3. 


Große Mohrengasse 20 identisch Komödiengassel, 
Wohnungsumbau, Silvia Zemann, im Hause, Bau- 
führer und Planverfasser Generalbau Ges. mbH, 
10, Leibnitzgasse 52. 


Heinestraße 31, identisch Fugbachgasse 1, Cre- 
ditanstalt-Bankverein, 1, Maria Theresien-Straße 
22, Bauführer noch nicht bekanntgegeben, Plan- 
verfasser Architekt Dipl.-Ing. Erich Schnögass, 
13, Hietzinger Hauptstraße 122B. 


3. Bezirk: Löwengasse 44 identisch Rasumofsky- 
gasse 6, Badeinbau, Prof. Dr. Karoly Gaal, im 
Hause, Bauführer und Planverfasser Baumeister 
Ing. Werner Walchhütter, 2, Halmgasse 4. 


Hießgasse 4, Wohnungszusammenlegung, Immo- 
bilienkanzlei Dr. Johann Hanousek, 13, Mühl- 
bachergasse 11, Bauführer und Planverfasser 
Fein Brnst Wünsch Ges. mbH, 1, Neuer 
ar 
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Kundmanngasse, Notstromanlage, Hauptverband 
der österreichischen Sozialversicherungsträger, 3, 
Traungasse 14—16, Bauführer Neue Reformbau- 
ges. mbH, 9, Mariannengasse 3, Planverfasser 
Jenbacher Werke AG, 22, Kagraner Platz 3. 


Weißgerber Lände 56, WC-Einbau, Herta Streif, 
1, Stallburggasse 4, Bauführer und Planverfasser 
Baumeister Dipl.-Ing. Karl Netzl, 16, Fröbelgasse 8. 


Lustgasse 8, Irene Haider, im Hause, Bauführer 
und Planverfasser Endlich Ges. mbH, 10, Roten- 
hofgasse 17. 


Hainburger Straße 20, Dr. Erich Streitenberger, 
3, Rochusgasse 17—19, Bauführer und Planver- 


fasser Stadtbaumeister Ing. Erwin Füll, 3, Ha- 
fengasse 6. 
Barmherzigenstraße 3, Badezimmer, Walter 


Kalchschmied, im Hause, Bauführer und Planver- 
fasser Bauunternehmung Rudolf Schneider Ges. 
mbH, 7, Kaiserstraße 6. 


Dampfschiffstraße 2 identisch Obere Weißgerber- 
straße 1, Planwechsel, Verein der Freunde des 
Wohnungseigentums, 3, Rennweg 2, Bauführer 
Neue Reformbauges. mbH, 9, Mariannengasse 3, 
Planverfasser Architekt Dipl.-Ing. Heinz Scheide, 
1, Schottengasse 10, Architekt Lukas Matthias 
Lang, 19, Himmelstraße 11. 


Barichgasse 20, Lüftungsanlage, Österreichisches 
Siedlungswerk gemeinnützige Ges. mbH, 8, Brei- 
tenfelder Gasse 3, Bauführer noch nicht bekannt- 
gegeben, Planverfasser Energie-Plan Ges. mbH, 
13, Fasholdgasse 3. 


Kolonitzgasse 8, Ing. Alfred Neuweg, 13, Grün- 
bergstraße 18, Bauführer Atelierbau Ges. mbH, 
6, Mariahilfer Straße 89a, Planverfasser Archi- 
tekt Dipl.-Ing. Harald Wutscher, 6, Mariahilfer 
Straße 89. 


4. Bezirk: Schaumburgergasse 18, Gerhard Becker, 
im Hause, Bauführer Baumeister Ing. Rudolf 
Zabrana, 4 Paniglgasse 19, Planverfasser Ger- 
hard Becker, im Hause. 


Argentinierstraße 23, Kellerumbau, Realitätenver- 
waltungs- und Restaurationsbetriebsges. mbH, 1, 
Schottenring 15, Bauführer und Planverfasser 
Stadtbaumeister Ing. Johann Sommer, 4, Momm- 
sengasse 9. 


5. Bezirk: Rainergasse 32, Erika Feichter, im Hause, 
Bauführer und Planverfasser Objekt Bauges. 
mbH, 13, Opitzgasse 15. 


Johannagasse 32, Selbstfahreraufzug, Gemein- 
nützige Bau- und Wohnungsgenossenschaft Uni- 
tas, 3, Fasangasse 19, Bauführer Mischek Fertig- 
bau AG, 1, Dorotheergasse 7, Planverfasser Freiss- 
ler-Otis Ges. mbH, 10, Erlachplatz 2—4. 


Nikolsdorfer Gasse 1, OÖlfeuerungsanlage, Center 
Elektrogeräte Vertriebsges. mbH, im Hause, Bau- 
führer W. Hieke & Co., 16, Koppstraße 53, Plan- 
verfasser Heinz Kanzler, 10, Landgutgasse 2. 


Vogelsanggasse 39—41, Ölfeuerungsanlage, Leopold 
Bachmayer, im Hause, Bauführer und Planver- 
fasser Ing. Johann Pfeifer, 5, Gassergasse 39. 


6. Bezirk: Millergasse 17, Pkw-Abstellplätze, Martin 
Kretzner, 7, Seidengasse 16, Bauführer und Plan- 
verfasser Stadtbaumeister Ing. Roland Fuchs, 7, 
Schottenfeldgasse 35. 


Millergasse 39 identisch Matrosengasse 1, Pkw- 
Abstellplätze, Martin Kretzner, 7. Seidengasse 16, 
Bauführer und Planverfasser Stadtbaumeister Ing. 
Roland Fuchs, 7, Schottenfeldgasse 35. 


Schadekgasse 16, Planwechsel, Pierre Edgar Klin- 
koff, im Hause, Bauführer Bauunternehmung 
Dipl.-Ing. Dr. Adalbert Kallinger, 7, Wimberger- 
gasse 30, Planverfasser Architekt Dipl.-Ing. Dr. 
Kurt Vana, 3, Neulinggasse 16. 


Esterhäzygasse 17, Portal, Hansi und Hans Kam- 
merer, im Hause, Bauführer noch nicht bekannt- 
gegeben, Planverfasser Stadtbaumeister Wilhelm 
Tupy, 4, Brahmsplatz 2 


Theobaldgasse 20 identisch Mariahilfer Straße 
23—25, Edmund Horwath, im Hause, Bauführer 
und Planverfasser Stadtbaumeister J. Odwody und 
Ing. J. Weidisch, 6, Capistrangasse 4. 


Webgasse 7, Planwechsel, Eleonore Krischke, 6, 
Windmiühlgasse 7, Bauführer Baumeister Ing. Fer- 
dinand Winkler, 13, Am Rosenberg 1, Planver- 
fasser noch nicht bekanntgegeben. 
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SEITMEHRALS 20 JAHREN 


‚SIhO« »SNLO« »SNLO: 


Transport-Gesellschaft Transport-Gesellschaft m. b. H. Transpori-Gesellschaft 
W. RIEDEL& CO.KG SALZBURG, Franz Xaver Traber-Str. 1 W. RIEDEL& CO.KG 
WIEN 5, Wimmergasse 18 Telefon 23 4 64, 23 2 64 GRAZ, Karlauer Straße 42 

Telefon 55 31 67, 55 31 07 Telefon 91 23 60 


SPEZIALTRANSPORTE VON LOSEM ZEMENT UND ANDEREN SCHÜTTGÜTERN 


>n 


Wir liefern über alle österreichischen 
Papierwaren- und Büroartikelgeschäfte 
die bewährten SUNNY-DRUCKSORTEN 


SUNNY-Karteikurten 
SUNNY-Wechselhefte 

SUNNY-Durchschreibebücher 
SUNNY-Formulare 


BAU- UND 
MÖBELTISCHLEREI 


KARL WEICKEL 


RUDOLF RAINER Small 


1170 Wien 17, Hormayrgasse 10 
Telephon 42 57 825 


KONTRAHENT DER STADT WIEN 


& a 
8 BAU-, GALANTERIE- UND eo Durchführung sämtlicher Spengler- 
ORNAMENTEN spenszerer Herbert Bendekovics arbeiten „oiwie fachgerechte Rebe, 
1100 Wien, Waldgasse 40/11 — Telefon 64 37 76 Kontrahent der Gemeinde Wien 


x A-1030 Wien, Untere Weißgerberstraße 4, : r 
BAU- UND PORTALGLASEREI Telefon: 7312 80 ER = 


L A-1030 Wien, Rasumofskygasse 4, Tel. 734476 ne 
x ii MI em N j A-1070 Wien, Burggasse 22, Tel. 933652 eh je, 
KONTRAHENT DER STADT WIEN 


SÄMTLICHE BAUMEISTERARBEITEN 
SPEZIALISIERT AUF 8-7-ANTRÄGE 


MOSSIG C ADAPTIERUNGEN, PFEILERENTFERNUNGEN 
u. O. Verlegung von Bodenbelägen aller Art FASSADEN 


BAUBLITZSERVICE FÜR KLEINSTREPARATUREN 
KOMMANDITGESELLSCHAFT GESCHULTES STAMMPERSONAL 


1180 WIEN, HOCKEGASSE 95, TELEPHON: 47 43 77 SERIE BESTE RERENENZEN 


Er Parkeitb TERN keiten 
MICHAEL LATTNER & SÖHNE, Parkeittfabrik_».....xe, piaikböden, Riemenböden 


1140 WIEN 14, HADERSDORF, HAUPTSTRASSE 118, TELEPHON 971663, 9717294 in Esche, Buche, Eiche, Musterböden 


TRANSPORTUNTERNEHMEN 


Büro, Garage und Lagerplatz: 
e bes. m.d h Telefon 8349893 und 830103, gegenüber Nr. 99 
«ii 


1120 WIEN 12, UNTER-MEIDLINGER STRASSE 


ALLEINIMPORT FÜR ÖSTERREICH VON la UNGARISCHEN RASENZIEGELN LIEFERANT UND KONTRAHENT 
für Gartenanlagen/Sportplätze/Friedhöfe usw. DER STADT WIEN 
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7. Bezirk: Mariahilfer Straße 74a, Manfred Tuma, 
17, Richthausenstraße 1, Bauführer und Planver- 
fasser Stadtbaumeister Ing. Roland Fuchs, 7, 
Schottenfeldgasse 35. 


Neustiftgasse 67-69, Ulrich Untermaurer, im 
Hause, Bauführer und Planverfasser Baumeister 
Ing. Johanna Nagl, Melk, Kronbichelstraße 4, 
Niederösterreich. 


Bernardgasse 24, Badeinbau, Dr. Christian Ditt- 
rich, im Hause, Bauführer Bauunternehmung Jo- 
hann Zach, 15, Meinhartsdorfergasse 1, Planver- 
fasser noch nicht bekanntgegeben. 


Schottenfeldgasse 7, Sarah Wertheimer, 5, Bräu- 
hausgasse 59, Bauführer und Planverfasser Bau- 
meister Rudolf Hammer, 14, Erdenweg 21. 


8. Bezirk: Florianigasse 50, Ölfeuerungsanlage, Ge- 
meinnützige Siedlungsges. Neues Leben, 9, Wäh- 
ringer Gürtel 94, Bauführer Dipl.-Ing. Hugo Durst, 
1, Postgasse 16, Planverfasser Ing. Peter Schindl 
Ges. mbH, 20, Brigittenauer Lände 26. 


. Bezirk: Fuchsthallergasse 13, Selbstfahreraufzug, 
Schaick OHG, 3, ZReisnerstraße 18, Bauführer 
Herbert & Schreiber Bauges. mbH, 16, Hasner- 
straße 29, Planverfasser Freissler-Otis Ges. mbH, 
10, Erlachplatz 2—4. 


Lazarettgasse 14, Psychiatrie-Kinderklinik, Klein- 
behälterförderanlage, Allgemeines Krankenhaus 
Wien Errichtungs AG, im Hause, Bauführer 
Ambros-Wibeba Arge, 9, Borschkegasse 8 a—l0, 
Planverfasser Dipl.-Ing. J. Monsberger Ges. mbH, 
Maria Enzersdorf, Ottensteinstraße 55, Nieder- 
österreich. 


Müllnergasse 3, Danuse Nemec, im Hause, Baufüh- 
rer Bauunternehmung Ing. Franz Homa Ges. mbH, 
17, Ferchergasse 21, Planverfasser Baumeister W. 
Trittenwein, 20, Pappenheimgasse 31. 


Wiesengasse 20—22, Harald Eberhardt, 9, Badgasse 
2l, Bauführer und Planverfasser Bauunterneh- 
mung Gallee & Co. Ges. mbH, 12, Aßmayergasse 28. 


Porzellangasse 32, Badeinbau, Ernst Wöber, im 
Hause, Bauführer noch nicht bekanntgegeben, 
Planverfasser Bauunternehmung Ingenieure Bad- 
jura, Petri & Co. KG, 8, Schlösselgasse 19. 


10. Bezirk: Klederinger Straße 177, Johanna Dangl, 
im Hause, Bauführer und Planverfasser Stadtbau- 
meister W. F. Sommer KG, 10, Ettenreichgasse 23. 


Gudrunstraße 127—129, Holzhandel Otto Stiller, 
10, Wielandgasse 3, Bauführer und Planverfasser 
Elite Bauges. mbH, 3, Esteplatz 3. 


Laxenburger Straße 46, Rudolf Marsik, im Hause, 


Bauführer und Planverfasser Kretsch Ges. mbH, 
8, Fuhrmanngasse 2a. 


Wielandplatz 3, Ing. Franz Vambera, 10, Gellert- 
platz 1—3, Bauführer und Planverfasser Belovsky 
Bauges. mbH, 10, Gellertgasse 20. 


Laxenburger Straße 48, Christine Pölzleitner, im 


Hause, Bauführer und Planverfasser Mundes 
Planungs- und Bauges. mbH, 3, Kübeckgasse 16/13. 


Hasengasse 35—41, Waltraut Trillsam, im Hause, 


Bauführer und Planverfasser Bauunternehmung 


Alfred Höhn Ges. mbH, 13, Pallenbergstraße 6. 


Gudrunstraße 55—103, Wohnungszusammenlegung, 
Anni Glöckner, im Hause, Bauführer und Plan- 
verfasser Baumeister Ing. Friedrich Schirmer, 22, 
Pehamgasse 11. 


Mundygasse 7, Olga Klenkhart, im Hause, Bau- 


führer und Planverfasser Stadtbaumeister Franz 
Hauer OHG, 10, Reumannplatz 19. 
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MULDEN ZENTRALE 
Transport Ges. mbH 


Kontrahent der Gemeinde wien 


Offene Mulden 
Deckelmulden, Flüssigkeitstanks sowie 
Schrott- und Schlammulden 


12. Bezirk: Meidlinger Hauptstraße 


 Steinbauergasse 13, 


Kleingartenverein Frohsinn, lMansarde, Leopold 
Tögel, 10, Laaer Berg-Straße 168/1/2/8, Bauführer 
und Planverfasser Altus Bauges. mbH, 3, Rüden- 
gasse 12/31. 


Kronawettergasse 17, Windfang, Josefine Bayer, 
im Hause, Bauführer und Planverfasser Baumei- 
ster Ing. Walter Schmid, Ravelsbach, Nieder- 
österreich. 


Florian Geyer-Gasse 6-8, Windfang, Ernst Böhm, 
10, Karl Diener-Gasse 7, Bauführer und Planver- 
fasser Dipl.-Ing. Ernst Donner, 16, Huttengasse 26. 


Kennergasse 10, Ingrid Bersgsleithner, im Hause, 
Bauführer und Planverfasser Baumeister Ing. 
Hermann Tischler, 17, Alszeile 122. 


Kundratstraße 17—31, Wohnungszusammenlegung, 
Helene Peyerl, 10, Karplusgasse 1-—39/5/3, Bau- 
führer und Planverfasser Baumeister Ing. Heinz 
und Karl Brodl, Perchtoldsdorf, Niederösterreich. 


Ober-Laaer Straße 50, Seitentrakt, Magdalena 
Zugmann, im Hause, Bauführer und Planverfas- 
ser Baumeister Anneliese Titz, Himberg-Velm, 
Velmer Straße 2—4, Niederösterreich. 


Favoritenstraße 11b, Selbstfahreraufzug, Richard 
Schöps & Co., 20, Nordwestbahnstraße 8—10, Bau- 
führer Belovsky Bauges. mbH, 10, Gellertgasse 20, 
Planverfasser Hanns Füglister Ges. mbH, 5, Em- 
belgasse 17—23. 


11. Bezirk: Gaswerk Simmering, Krananlage, Wie- 


ner Stadtwerke, 8, Josefstädter Straße 10—12, Bau- 
führer Suschnik & Wächter, 5, Rechte Wienzeile 
85, Planverfasser Friedrich Brauner, 12, Eglsee- 
gasse 10. 


7—9, Entlüf- 
tungsanlage, Eigentum Gemeinnützige Wohnungs- 
und Siedlungsges. mbH, 9, Nußdorfer Straße 57, 
Bauführer und Planverfasser Energie-Plan, 13, 
Fasholdgasse. 3. 


Eichenstraße 2b, Planwechsel, Domizil, Woh- 
nungseigentumsgesellschaft mbH, 7, Siebenstern- 
gasse 14, Bauführer und Planverfasser Mischek 
Fertigbau AG, 1, Dorotheergasse 7. 


Gatterholzgase 25, Wohnungszusammenlegung, 
Anna Kotas, im Hause, Bauführer und Planver- 
fasser Baumeister R. Haiden und H. Trimmel, 5, 
Brandmayergasse 39. 


Schlöglgasse 24, Architekt Dipl.-Ing. Dr. Günther 
Suske, 13, Auhofstraße 123, Bauführer noch nicht 
bekanntgegeben, Planverfasser Architekt Dipl.- 
Ing. Dr. Günther Suske, 13, Auhofstraße 123. 

Rudolf 


Altmannsdorfer Anger 63, Einfriedung, 


Roock, im Hause, Bauführer und Planverfasser 
Stadtbaumeister A. Millik und Neffe, 16, Otta- 
kringer Straße 141. 

Schwenkgasse 62, Loggiaverbauung, Johann 


Schalko, 12, Frauengrubergasse 2, Bauführer und 


‚Planverfasser Baumeister Anton Bohn, 10, Favo- 


ritenstraße 108. 


Flurschützstraße 8, , Wohnungszusammenlegung, 
Franz Lehr, Echsenbach 4, Niederösterreich, Bau- 
führer und Planverfasser Wenzl Hartl Bauges. 
mbH, Echsenbach, Niederösterreich. 


Oswaldgasse 2, Ottakringer Brauerei, 16, Otta- 
kringer Straße 91, Bauführer und Planverfasser 
Baumeister Ing. Wolfgang Töpfer, 18, Schafberg- 
gasse 11. 


Rosenhügelstraße 117, RA. Dr. Julius Boese, 4, 
Trappelgasse 3, Bauführer und Planverfasser Bau- 
meister Ing. Alfred Göbl, 12, Ratschkygasse 52. 


Wohnungszusammenlegung, 
Imoplanbau, Planüngs- und Bauges. mbH & Co. 
KG, 6, Mollardgasse 69, Bauführer und Planver- 
fasser Imoplanbau, Planungs- und Bauges. mbH 
& Co. KG, 6, Mollardgasse 69. 


1100 WIEN, THEODOR SICKEL-GASSE 2 
TELEFON 682308, 682309 : 


15. Bezirk: 


16. Bezirk: Grundsteingasse 42, 


Am Schöpfwerk, Ölfeuerungsanlage, Heizbetriebe 
Wien, 9, Spittelauer Lnde 45, Bauführer Wiener 
Betriebs- und Bauges. mbH, 1, Wallnerstraße 4, 
Planverfasser Technocal Ges. mbH & Co. KG, 9, 
Augasse 9. 


Am Schöpfwerk 28, Ölfeuerungsanlage, Helmut 
und Hedwig Bejul, im Hause, Bauführer noch 
nicht bekanntgegeben, Planverfasser Ertl & Co. 
Baumeister Ges. mbH, 2, Schüttelstraße 15a. 


3. Bezirk: Großer Ring 7, Ölfeuerungsanlage, Karl 
Loisenbauer, 20, Pappenheimgasse 70/3/4, Baufüh- 
rer noch nicht bekanntgegeben, Planverfasser 
Thermoshell Plan, 23, Siebenhirtenstraße 15. 


Kleiner Ring 41, Ölfeuerungsanlage, Johann Aigner, 
im Hause, Bauführer Rottmann & Co., 13, Jenbach- 
gasse 2a, Planverfasser Richard Ecker, Wolkers- 
dorf, Wiener Straße 12, Niederösterreich. 


14. Bezirk: Steinbruchstraße 35—37, Wäschepresse, 


Gemeinde Wien, MA 23, Bauführer Baumeister 
Rudolf Hauptner, 9, Alserbachstraße 22, Planver- 
fasser Prof. H. Wycital, 4, Argentinierstraße 36. 


Goldschlagstraße 123, Lastenaufzug, 
Schierl, im Hause, Bauführer Bauunternehmung 
Aspermayer, 19, Kahlenberger Straße 16, Plan- 
verfasser Dipl.-Ing. Lödige Ges. mbH, 22, Sie- 
gesplatz 14. 


Fenzlgasse 28, WC-Einbau, Flora Trnkoczy, im 
Hause, Bauführer und Planverfasser Baumei- 
ster Ing. Gerhard Petsch Ges. mbH, 15, Braun- 
hirschengasse 7. 


Nobilegasse 17/23/24, Wohnungszusammenlegung, 
Leopold Payer, im Hause, Bauführer und Plan- 
verfasser Baumeister Rudolf Hammer, 14, Erden- 
weg 21. 


Robert Hamerling-Gasse 3, Badeinbau, Michael 
Reichel, im Hause, Bauführer und Planverfas- 
ser Baumeister Ernst Böhm, 19, Lotheißengasse 18. 


Zinckgasse 15/19/23, Wohnungszusammenlegung, 
Ernst Kropf, im Hause, Bauführer und Planver- 
fasser Stadtbaumeister Walter Hanschke, 21, An- 
gerer Straße 8/17. 


Robert Hamerling-Gasse 26, Planwechsel, Ge- 
meinnützige Bauvereinigung Wohnungseigentum 
Ges. mbH, 19, Döblinger Hauptstraße 68, Bauführer 
Schmidt & Schantl Bauges. mbH, 9, Pramergasse 
6, Planverfasser Architekt Dipl.-Ing. Dr. Günther 
Suske, 13, Auhofstraße 123. 


Palmgasse 8, Wandauswechslung, Elisabeth Ti- 
chatschek, im Hause, Bauführer und Planverfas- 
ser Baumeister Dipl.-Ing. Karl Nowak, 4, Viktor- 
gasse 20. 


Holochergasse 49, WC-Einbau, Christel Hütterer, 
12, Meidlinger Hauptstraße 3, Bauführer und 
Planverfasser Objekt Bauges. mbH, 13, Oppitz- 
gasse 15. 


Ludmilla Stindl, 
im Hause, Bauführer und Planverfasser noch nicht 
bekanntgegeben. 


Effingergasse 31, Maria Mauretz, im Hause, Bau- 
führer und Planverfasser noch nicht bekanntge- 
geben. 


Haymerlegasse 36, Anton Zenzinger, im Hause, 
Bauführer und Planverfasser noch nicht bekannt- 
gegeben. 


Haberlgasse 18, Karl Hruska, im Hause, Baufüh- 
rer und Planverfasser noch nicht bekanntgege- 
ben. 


Haymerlegasse 2/16/17, Wohnungszusammenlegung, 
Hannelore Pacher, im Hause, Bauführer und 
Planverfasser Baumeister Ernst Gulnerits, 15, 
Clementinengasse 24. 
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BODEN-WAND-UNDTEPPICHBELAGE Mitglied der 
BARRACUDA-SPANNDECKEN INKU 


AN i Ö N M VERKAUF—BERATUNG-— VERLEGUNG 


Gerichtlich beeideter Sachverständiger Leistu ng Su 
Wien 6, Gumpendorfer Straße 119, Tel. 577494 KONTRAHENT DER STADT WIEN gemeinschaft 


BAUMEISTER - BETONWERK 
BAUSTOFFE B R U N N E N BA U ZIMMERMEISTER 


WIMMER & SOHN 


HOCH-, TIEF. und. STAHLBETONBATU 
TANKSTELLENBAU, ERDBEWEGUNG 
12238 WIEN, Eßlinger Hauptstraße 34 
Telefon 0222/2241 66 


HANNS FÜGLISTER 


® Kanalguß für Straßen- und Grundstücksentwässerungen 
® Sanitäre Einrichtungen für Bad, WG und Küche 

® lentralheizungsmateriel 

® Rohre und Armaluren für ers e 
® Bauwerkzeuge — Baubedarf 


WALLNER& NEUBERT,WIEN 


052 Postfach 30 : 5,SchönbrunnerStr.13 - Tel.575611A Telex 01 134 - Telegrammadr. Walinerneube 
2340 Mödling-Felberbrunn ' Tel. (02236) 83631 ' Telex 079174 


: 
N 


Gegründet 1888 


Bau, Reparaturen und Instandhaltungen 
von Aufzügen aller Art 
Wien 5, Embelgasse 17 — 23, Telefon 55 11 36 


Lieferant des Bundes und der Stadt Wien 


1169 Wien 16, Liebhartsgasse 18 HOLIB AU a LEITGEB Wilhelmsburg/Traisen 
Telephon 9242 97 \ o Telephon 027 46/345 


HORST PICEK Ges. m.b.H. 


ELEKTROUNTERNEHMEN FÜR INSTALLATION UND MECHANIK 
1030 WIEN, LECHNERSTRASSE 8, TELEFON 73 37 17 
KONTRAHENT DER STADT WIEN 


H.SCHU & Co. 


Gesellschaft m. b.H. 
SPRENGUNGEN 


Tapetenarbeiten Beton-Zemenitversiegelung 


ALOIS ECKL 


S er) h Abb h Mal ER 7n Dispersionsanstrich Original ital. Stuckdecken 
1 1 = IUC | u 1100 Wien 10, Waldgasse 2 Fassadenanstrich Korrosions- u. Eisenanstrich 
Telefon (0222) 6418635 Spez. Heizkörperlackierung Portalspritzlackierung 


1030 Wien, Esteplatz 5, Tel.7351 98, 73 51 99 


ING. JOSEF PERKOVIC GmbH AUTOFEDERN 
1120 WIEN, BREITENFURTER STRASSE 20 PARA BELF ED ER N 


TELEFON (0222) 835153 | 
LIEFERANT DER STADT WIEN Reichhaltiges Lager— MAN, Büssingusw. 


Lagerplatz und Sägewerk: 
1110 Wien, Geringergasse 11-21, Tel. 7411 83 


HORIZONTAL-ERDBOHRUNGEN 


1232 Wien-Inzersdorf, Schwarzenhaidestraße 110 * Tel. 6712 44 
BAUHOF: Leopoldsdorf, Achauer Straße 12 a, Bezirk Schwechat * Tel. 0 22 35/77 55 


ANTON LOIBELSBERGER&CO. GEwÄSSERREINIGUNG MITTELS SAUGBAGGER 


Baugesellschaft kanalbau — wasserleitungsbau — gasleitungsbaeu — erdarbeiten — drainagen — kabelbau — installationen 
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Starchantgasse 5, Kanalanschluß, Therese Roubin, 
im Hause, Bauführer und Planverfasser noch nicht 
bekanntgegeben. 


Kirchstetterngasse 36, Adler-Apotheke, Dr. Karl 
Blaskopf, Pächter Mag. Charlotte Stutzenstein, im 
Hause, Bauführer und Planverfasser noch nicht 
bekanntgegeben. 


Hasnerstraße 62/13/14/]15, Wohnungszusammenle- 
gung, Margarete Schwarz, im Hause, Bauführer 
und Planverfasser Ing. Franz und Hans Huber 
Bauges. mbH, 10, Jagdgasse 27/6. 


Sonnenthalgasse 21, Emmy Hauner, im Hause, 
Bauführer und Planverfasser Baumeister Ing. 
Hans Rohacek, 19, Devrientgasse 4/7. 


Fröbelgasse 42/8/9, Wohnungszusammenlegung, 
Renate Parizek, im Hause, Bauführer und Plan- 
verfasser Ing. Georg Fess}) Ges. mbH, Zwettl, 
Florianigasse 21, Niederösterreich. 


Arnethgasse 9, Gebäudeverwaltung Dr. Robert 
Hruza, 5, Margaretenstraße 101, Bauführer und 
Planverfasser Baumeister Ing. Kurt Hammer], 
16, Thaliastraße 103. 


Ob Neubau oder Altbau: 


0) )h sind Ihnen 
sicher . . - 


denn wenn Sie ISOLAR-Mehrscheiben- 
Isolierglas einbauen, vermindert sich 
der Wärmeverlust gegenüber einer Ein- 
fachverglasung bis zu 50 % und mehr. 
Haus und Wohnung erhalten damit 
mehr Komfort. ISOLAR-Glas dämmt den 
Schall, schützt vor Hitze undKälte, 
ist im Luftzwischenraum beschlagfrei, 
macht sich von selbst bezahlt. Viele 
Ausführungen - vom Panzerglas bis zum 
Schalldämm-Isolierglas oder dem 
neuen Sprossenfenster. 


Auch nachträglicher Einbau möglich - 
sogar in vorhandene Fensterrahmen! 
5 Jahre Garantie sind für uns selbst- 
verständlich, Wir informieren Sie! 


U KERN EEE BREI HE ze TEE Kae EP a Te > 
Sprossen, Sanierung 


Viktor Schreiner jr. 
A-3150 Wilhelmsburg, NÖ. 

Obere Hauptstraße 40/42 

Telefon 0 27 46/461, Telex 0 15/672 


‘ Hildegard Günter, 


21. Bezirk: 


Pienninggeldgasse 21, Bauunternehmung Rudolf 
Schneider Ges. mbH, 7, Kaiserstraße 6/1/13, Bau- 
führer und Planverfasser Bauunternehmung Ru- 
dolf Schneider Ges. mbH, 7, Kaiserstraße 6/1/13. 


Gablenzgasse 100—104, Marie Lill, im Hause, Bau- 
führer und Planverfasser noch nicht bekannt- 
gegeben. 


Enenkelstraße 8, Alfred Sticht, im Hause, Bau- 
führer und Planverfasser noch nicht bekannt- 
gegeben. 


Josef Weinheber-Platz, Günther Maier, im Hause, 
Bauführer und Planverfasser noch nicht be- 
kanntgegeben. 


17. Bezirk: Jörgerstraße 22, Klaus und Peter Maier, 


im Hause, Bauführer und Planverfasser Baumei- 
ster Dipl.-Ing. Karl Netzl, 16, Fröbelgasse 8. 


Lobenhauerngasse 40, Dachgeschoßausbau, Union 
Baugesellschaft, 6, Linke Wienzeile 4, Bauführer 
und Planverfaser Baumeister Ing. Robert 
Reisser, 17, Kalvarienberggasse 15. 


Wattgasse 74, Lokalumbau, Karl Marchat, im 
Hause, Bauführer und Planverfasser Bauunterneh- 
mung Helmut Jordanits, 14, Klinkowströmgasse 13. 


Steinergasse 14, Peter Petretto, im Hause, Bau- 
führer Baumeister Franz Vytiska, 17, Alszeile 69, 
Planverfasser Ing. Mag. arch. Herbert Schmid, 
17, Nattergasse 11. 


Pezzlgasse 5, Wohnungszusammenlegung, Regina 
Jaroschka, im Hause, Bauführer und Planverfas- 
ser Baumeister Viktor Trinks, 10, Oppenheim- 
gasse 47. 


Rötzergasse 46, Wohnungszusammenlegung, Herta 
Wanek, im Hause, Bauführer und Planverfasser 
Baumeister Ing. Ludwig Samek, 21, Donaufelder 
Straße 110. ® 


Stöberplatz 10, Wohnungszusammenlegung, Franz 
Amesberger, im Hause, Bauführer und Planver- 
fasser Ing. Hans Hager, St. Leonhard am Forst, 
Niederösterreich. 


Lascygasse 22, Badezimmer, Alois Rauchwald, 18, 
Kreuzgasse 29, Bauführer und Planverfasser Bau- 
meister Architekt Franz Böhm, 8, Lange Gasse 65. 


Jörgerstraße 41, Wohnungsumbau, Eleonore Rein- 
gruber, im Hause, Bauführer und Planverfasser 
Bauunternehmung Alfred Hohn, 13, Pallenberg- 
straße 6. 


Ottakringer Straße 32, Gasthausumbau, Alfred 
Lippert, 18, Schulgasse 12, Bauführer und Plan- 
verfasser Baumeister Wilhelm Graf, 21, Wachol- 
derweg 10. 


Hernalser Hauptstraße 222, Stefanie Rötzer, im 
Hause, Bauführer und Planverfasser Baumeister 
Dipl.-Ing. Friedreich, 16, Albrechtskreithgasse 32. 


Hernalser Gürtel 15, Wohnungszusammenlegung, 
Josef Rapf, im Hause, Bauführer und Planverfas- 
ser Specialbau Ges. mbH, 18, Gersthofer Straße 28. 


18. Bezirk: Gertrudplatz 7, Wohnungszusammenle- 


gung, Margarete Stumvoll, im Hause, Bauführer 
und Planverfasser Stadtbaumeister August Enzel- 
berger, 18, Hildebrandgasse 26. 


Wohnungszusammenlegung, 
im Hause, Bauführer und 
Planverfasser Baumeister Ing. Robert Reisser, 17, 
Kalvarienberggasse 15. 


Schumanngasse 16, 


Anastasius Grün-Gasse 9, Rainer Öhlschleger, im 
Hause, Bauführer und Planverfasser Universale 
Hoch- und Tiefbau AG, 1, Renngasse 6. 


Gersthofer Straße 69, Helmut Lehner, im Hause, 
Bauführer und Planverfasser Bauunternehmen 
Rauschmeier Ges. mbH, 18, Salierigasse 14. 


Währinger Straße 92, Karl Haag, im Hause, Bau- 
führer und Planverfasser Baumeister Ernst 
Gulnerits, 15, Clementinengasse 24/23. 


. Eckperggasse 6, Selbstfahreraufzug, D. I. Nikolaus 


Buch, 18, Naaffgasse 6, Bauführer Practicalbau 
Ges. mbH, 18, Währinger Gürtel 71, Planverfasser 
Fuchs Aufzüge, 16, Haberlgasse 91. 


19. Bezirk: Silbergasse 52, Ölfeuerungsanlage, Kattus, 


1, Am Hof 8, Bauführer Kugler, 13, Björnsongasse 
17, Planverfasser Caliqua, 9, Mariannengasse 4. 


20. Bezirk: Salzachstraße 15, Lokal, Margarete Geh- 


ringer, im Hause, Bauführer und Planverfasser 
Baumeister Anton Eisinger, Stützenhofen, Nieder- 
österreich. 


Wallensteinstraße 62, Franz Dworak, im Hause, 
Bauführer und Planverfasser Bauunternehmung 
Josef Karner Ges. mbH, 11, Simmeringer Haupt- 
straße 118. R 


Oberhummergasse 8, Garage, Gustav 
Schuhmacher, im Hause, Bauführer und Planver- 
fasser Baumeister Wilhelm Graf, 21, Wacholder- 
weg 10. 


22. Bezirk: 


Wildnergasse 100, 


£ 1 Dachgeschoßausbau, Rudolf 
Cikanek, im Hause, 


Bauführer und Planverfasser 


Baumeister Walter Etzenberger, 21, Wildner- 
gasse 129. 
Carabelligasse 64, Kanal, Hubert und Erika 


Petrovic, im Hause, Bauführer und Planverfasser 
Bauges. mbH Peter Szauer, 10, Johannitergasse 3, 


Großbauerstraße 42, Garage, Maria Seidl, im 
Hause, Bauführer und Planverfasser Baumeister 
Wilhelm Graf, 21, Wacholderweg 10. 


Breitenleer Straße 97-99, Reichold 
Chemie, im Hause, Bauführer noch nicht bekannt- 
gegeben, Planverfasser Architekt Herbert Som- 
mer, 10, Laaer Berg-Straße 38. 


Donaufelder Straße 175—177, Ing. Karl Wichtl, 8, 
Bennogasse 14a, Bauführer und Planverfasser 
eo es Leichtbau Ges. mbH, 17, Rupertus- 
platz 1. 


Friedhof Kagran, Grabkammer, Erna Kiesling, 
Maria Beznaus, 22, Wagramer Straße 276, Bau- 
führer und Planverfasser Bauunternehmen 
Wilka & Katinsky Ges. mbH, 16, Abelegasse 15. 


Zwerchäckerweg 33, Robert Riedinger, im Hause, 
Bauführer und Planverfasser Bauunternehmen 
Dipl.-Ing. Hugo Durst, 1, Postgasse 16. 


Afritschgasse 63, Rudolf Fritsche, im Hause, Bau- 
führer und Planverfasser Baumeister Ing. Josef 
Slama, 22, Doningasse 4. 


Georg Bilgeri-Straße 39, Hedwig Wolf, im Hause, 
Bauführer und Planverfasser Baumeister Ing. 
Stefan Hansal, 22, Meißauergasse 10—12. 


Bernoullistraße 4-8, Loggienverbauung, Regina 
Rezak, im Hause, Bauführer Altus Ges. mbH, 3, 
Rüdengasse 12/31, Planverfasser Stadlauer Fenster, 
Türen, 22, Stadlauer Straße 41a. 


Bernoullistraße 4-8, Loggienverglasung, Ludwig 
Suirz, im Hause, Bauführer Altus Ges. mbH, 3, 
Rüdengasse 12/31, Planverfasser Stadlauer Fenster, 
Türen, 22, Stadlauer Straße 41a. 


Bernoullistraße 4-8, Loggienverglasung, Willi- 
bald Lindner, im Hause, Bauführer Altus Ges. 
mbH, 3, Rüdengasse 12/31, Planverfasser Stadlauer 
Fenster, Türen, 22, Stadlauer Straße 41a. 


Donaustadtstraße 30, Loggienverglasung, Karl 
Martinek, im Hause, Bauführer Altus Ges. mbH, 
Planverfasser Stadlauer Fenster, Türen, 22, 
Stadlauer Straße 41a. 


Bernoullistraße 4—8, Loggienverglasung, Johann 
Rumpf, im Hause, Bauführer und Planverfasser 
Siegfried Hödl, 10, Karmarschgasse 46. 


Quadenstraße 6, Loggienverglasung, Helmut 
Hosner, im Hause, Bauführer Altus Ges. mbH, 3, 
Rüdengasse 12/31, Planverfasser Stadlauer Fenster, 
Türen, 22, Stadlauer Straße 41a. 


Baranygasse 28, Ewald und Gertrude Rambeck, im 
Hause, Bauführer und Planverfasser Assanierungs- 
Real Ges. mbH, 4, Favoritenstraße 26. 


Groß-Enzersdorfer Straße 5, Wilhelm Soukup, im 
Hause, Bauführer und Planverfasser Baumeister 
Hans Wimmer, 22, Eßlinger Hauptstraße 34. 


Arminenstraße 29, Kurt Frankfurter, im Hause, 
Bauführer und Planverfasser Bauunternehmen 
Rittenbacher & Sommer Ges. mbH, Guntrams- 
dorf, Falkengasse 40, Niederösterreich. 


Korbweidenweg 3—5, Garage, Gabriele Köplinger, 
im Hause, Bauführer und Planverfasser M. Nowak 
Ges. mbH, 22, Aspernstraße 9. 


Marangasse 8, Hauskanal, Rosa Ableidinger, im 
Hause, Bauführer und Planverfasser Baumeister 
Ing. Josef Schier, 8, Florianigasse 68. 


Siegesplatz 6, Helmuth Weihs, 22, Hagedornweg 
15, Bauführer und Planverfasser Baumeister Ing. 
Franz Czernilofsky, 15, Jurekgasse 14. 


Trollblumengasse 7, Hildegard Wawra, im Hause, 
Bauführer und Planverfasser Baumeister Anton 
Bohn, 10, Favoritenstraße 108. 


Hartriegelgasse 23, Ölfeuerungsanlage, Matthias 
Kogler, im Hause, Bauführer Dipl.-Ing. Hugo Durst, 
1, Postgasse 1b, Planverfasser Ing. Peter Schindl, 
20, Brigittenauer Lände 26. 


Robertsonweg, Ölfeuerungsanlage, F. Reif, 22, 
Aurikelweg 22, Bauführer noch nicht bekanntge- 


geben, Planverfasser Zenker Häuser, Veitsch, 
Steiermark. 

Enzianweg 51, Ölfeuerungsanlage, Franz Piffl, 
im Hause, Bauführer Baumeister Lahofer, 


Auersthal, Niederösterreich, Planverfasser Calor, 
22, Wagramer Straße 173. 


Josef Kainzmeier-Gasse 30, Ölfeuerungsanlage, 
Christian Müller, im Hause, Bauführer noch nicht 
bekanntgegeben, Planverfasser J. L. Bacon, 14, 
Linzer Straße 140. 
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GRASSI-BAUE 


GESELLSCHAFTM.B.H. 

HOCHBAU - TIEFBAU - SPANNBETON - „STOLLENBAU- DRUCKLUFTARBEITEN - SCHLÜSSELFERTIGE 
ULLMANNSTRASSE 44 - A 1150 WIEN 

TELEGRAMM: GRASSIBAU WIEN 

TELEFON: (0222 854181-82 TELEX: 01/75442 


hr ee ALFRED STRONEGGER 


FRANZ JESCHKO’S NACHFOLGER 


rerd. DEHM «: OLBRICHT nıche. BAU- UND 


PORTALGLASEREI 


ARCHITEKT u. STADTBAUMEISTER 1200 Wien, Klosterneuburger Straße 50 
Telephon 33 22 19 


KONTRAHENT DER WIENER 
2 24 
1090 WIEN, ROOSEVELTPLATZ 12 4 07 STÄDTISCHEN VERSICHERUNG 


BAUTEN 


N LO | 5 M | X, \ Wandverkleidungen mit Eternitplatten | 


® ® 
‚aller Formate und Farben | 
T 5 C H L E R E RAIMUND Dieirich OH6 Erzeugung von Eternit-Fensterbänken 
GESAMTER INNENAUSBAU ; Eigene Schneideanstalt 


en bi WERKSTÄTTE UND LAGERPLATZ WIEN 9, JULIUS TANDLER-PLATZ 10, TEL. 342495 


LIEFERANT ÖFFENTLICHER DIENSTSTELLEN KONTRAHENT DER WIENER MESSE AG 


% MAXIMILJAN GOTTLIEB & CO. 


Fachgeschäft für Wandverkleidungen in Marmorglas und Fliesen, Portale, Bäder, sanitäre Anlagen 
sowie Mosaik und Pflasterungen, Neuanlagen, Industrieverkleidungen. 


1040 Wien, Fleischmanngasse 6, Telephon 57 47 60 und 574769 


INGENIEUR 
hallenbauten - brückenbau - dachstühle f v1 i 
fuß- und parkettböden } ik NA karl kern &co. 
alle einschlägigen arbeiten | 
sämtl. fenster u. türen At RR Era 3 
in holz, hoiz-alu und aluminium t AyiR 
sowie sämtl. möbeleinbauten |; RN Ann; 


2500 baden bei wien, braitnerstr.69 
telefon 02252 / 3014 


Hube&kod 5 || FERDINAND HIPPEL 


Großhandlung für Werkzeuge und Schleifmaterialien 
Trenn- u. Schruppscheiben, Rotorfräser u. Schleifstifte 


Generalvertretung der Fir Cc. . SCHRÖDER 
Wien 5, Rüdigergasse 10 Se 


Telefon 57 31 05 SCHMIRGELWERKE IN HANN-MÜNDEN 
Postanschrift: Auslieferungslager und Büros: 
R 1030 Wi 3, B 79 . Teleph 72 35 84 
NEIZ NIT ONE 1020 Wien 2; HSHanHsreaBe 16 - Talechon 33 21 19 EEE BRANDS DER SSTRDTEWITEN 


nn | MALERARBEITEN 
FA = = = N KO N i (5 Inhaber: TAPETENARBEITEN 
Eee ANSTREICHERARBEITEN 
Reinhold König KORROSIONS-BETONSCHUTZ 


SANDSTRAHLEN 


1090 Wien 9,Müllnerg.23 3430 Tulln, Wilhelmstr.2—4 Werk: Asparn-Tulln, Kronauerstr. 1 SERIENLACKIERUNG IM EIGENEN WERK 
FUSSBODENVERLEGERARBEITEN 
0 22 2/34 22 80 0 22 72/26 04/22 91 0 22 72/41 62 BE KERVERTESERÄRBEITEN 
KONTRAHENT DES BUNDES UND DER STADT WIEN ABDICHTUNGS- UND ISOLIERTECHNIK 
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iseneggergasse 34, Ölfeuerungsanlage, Leopold 
ie IE Hause, Bauführer noch nicht bekanntge- 
geben, Planverfasser M. Nowak, 22, Murmann- 


gasse. 


Lavendelweg 8, Ölfeuerungsanlage, Walter 
Petranka, im Hause, Bauführer noch nicht be- 
kanntgegeben, Planverfasser M. Nowak, 22, Mur- 


manngasse. 


Tamariskengasse 44, Ölfeuerungsanlage, Martin 
Cziezek, 22, Gemeindeaugasse 3/28, Bauführer War- 
zenböck-Bau, 3, Reisnerstraße 20, Planverfasser 
Aquazent, 21, Brünner Straße 114. 


Schachnerstraße 4, OÖlfeuerungsanlage, Karl Donal, 
im Hause, Bauführer Baumeister Schuster, 21, An- 
ton Böck-Gasse 63, Planverfasser Werner Vranek, 
%, Wagramer Straße 55. 


Dumreichergasse 97, Ölfeuerungsanlage, Karl 
Krieg, im Hause, Bauführer Wilhelm Graf, 
2l, Wacholderweg 10, Planverfasser Calor, 22, 
Wagramer Straße 173. 


Hafen Lobau, Stellwerk Lobau II, Gemeinde Wien, 
MA 29, Bauführer noch nicht bekanntgegeben, 
Planverfasser Architekt Morawez, 23, Rielgasse 5. 


2. Bezirk: Endresstraße 59, Olfeuerungsanlage, Shell 
Austria AG, 3, Rennweg 12, Bauführer Hofman & 
Maculan, Wiener Neustadt, Niederösterreich, Plan- 
verfasser Ernst Gruber, 21, Baumberggasse 6. 


Triester Straße 162, Tankstelle, BP Austria, 4, 
Schwarzenbergplatz 13, Bauführer Baumeister 
Treidt, 9, Liechtensteinstraße 36, Planverfasser 
BP Austria, 4, Schwarzenbergplatz 13. 


Triester Straße 170, Zapfsäulenüberdachung, Agip 
Austria, 4, Favoritenstraße 7, Bauführer Bau- 
unternehmung Ogris-Bauges. mbH, Brunn am 
Gebirge, Niederösterreich, Planverfasser Agip 
Austria, 4, Favoritenstraße 7. 


Hans Temple-Gasse 11, Ölfeuerungsanlage, Maria 
Eisen, im Hause, Bauführer Baumeister Irschik, 
4, Operngasse 22, Planverfasser Josef Drasar, 23, 
Anton Baumgartner-Straße 18. 


Triester Straße 338, Ölfeuerungsanlage, Michael 
Hober, Schärding, Oberösterreich, Bauführer noch 
nicht bekanntgegeben, Planverfasser Schwarzmül- 
ler, 23, Triester Straße 338. 


Willergasse gegenüber 53-57, Gasdruckregler- 
anlage, Wiener Stadtwerke — Gaswerke, 8, ‘Josef- 
städter Straße 10—12, Bauführer noch nicht be- 
kanntgegeben, Planverfasser Wiener Stadt- 
werke — Gaswerke, 8, Josefstädter Straße 10-12. 


Liesingbach, Regulierung in: Kalksburg, Gemeinde 
Wien, MA 29, Bauführer noch nicht bekannt- 
gegeben, Planverfasser Gemeinde Wien, MA 29. 


Inzersdorf, Kirchfeldgasse, E.Z. 3125, Kesselhaus, 
Tespo Ges. mbH, im Hause, Bauführer und Plan- 
verfasser Baumeister Norbert Kosatko, 21, Wil- 
helm Raab-Gasse 5/16. 


Inzersdorf, Anton Baumgartner-Straße 40, Jenö 
Eisenberger, im Hause, Bauführer und Planverfas- 
ser Voitl & Co., Bauges. mbH, 7, Zollergasse 15. 


Rodaun, Am Badfeld 20, Kanal, Kurt Czernia, 3, 
Klimschgasse 12, Bauführer und Planverfasser 
Baumeister Peter Krammer, Laab im Walde, 
Schulgasse 7, Niederösterreich. 


Rodaun, Am Badfeld 22, Kanal, Arabella Erhardt, 
8, Neudeggergasse 5, Bauführer und Planverfasser 
Baumeister Peter Krammer, Laab im Walde, 
Schulgasse 7, Niederösterreich. 


Siebenhirten, Ketzergasse 54, Carnaubin, im 
Hause, Bauführer und Planverfasser Bauunter- 
nehmung Franz Posch 23, Draschestraße 55. 


Inzersdorf, Vöschergasse 11, Geräteschuppen, Ger- 
trud Stieber, 23, Vöschergasse 9, Bauführer und 
Planverfasser Bauunternehmung Franz Posch, 23, 
Draschestraße 55. 


Mauer, Rysergasse 27, Kanal, Zeljko Kizeljak, 2, 
Schönngasse 6/4, Bauführer und Planverfasser Bau- 
unternehmung Frühwirth, Baden, Albrechts- 
Sasse 32, Niederösterreich. 


Rodaun, Reisberggasse 9, Kanal, Adelheid Szi- 
geth, im Hause, Bauführer und Planverfasser Bau- 
unternehmung Frühwirth, Baden, Albrechts- 
gasse 32, Niederösterreich. 


Liesing, Rudolf Weaisenhorn-Gasse 55, Garten- 
gerätehütte, Dr. Werner Macha, Stockerau, Man- 
hartsstraße 46, Niederösterreich, Bauführer und 
Planverfasser Baumeister Peter Krammer, Laab 
im Walde, Schulgasse 7, Niederösterreich. 


Mauer, Dreiständegasse 24, Raimund Hudik, im 
Hause, Bauführer und Planverfasser Baumeister 
Ing. Johann Neubauer, 4, Floragasse 4. 


Inzersdorf, Anton Baumgartner-Straße 40, Franz 
Mic, im Hause, Bauführer und Planverfasser Ex- 
preßbau Ges. mbH, 8, Neudeggergasse 4/12. 


Rodaun, Willergasse 55, Planwechsel, Sta. Chri- 
stiana, im Hause, Bauführer noch nicht bekannt- 
gegeben, Planverfasser Mag. arch. Ing. Helmut 
Rohringer und Mag. Ing. Raimund Heiz, 21, An- 
ton Böck-Gasse 24. 


Rodaun, An der Au 5, Kanal, Aloisia Kukla, 5, 
Hauslabgasse 24, Bauführer und Planverfasser 
Bauunternehmung Karl Hofer & Co., 12, Schön- 
brunner Schloßstraße 34. 


Rodaun, An der Au 11, Kanal, Rudolf Vanek und 
Rudolf Gramann, im Hause, Bauführer und Plan- 
verfasser Bauunternehmung Karl Hofer & Co.,, 
12, Schönbrunner Schloßstraße 34. 


Atzgersdorf, Ziedlergasse 3, Kanal, Julius Köst- 
ler, im Hause, Bauführer und Planverfasser 
Baupe-Bauges. mbH, 23, Endresstraße 41. 


Atzgersdorf, Endresstraße 43, Terrasse, Robert und 
Leopoldine Heindl, im Hause, Bauführer und 
Planverfasser Baumeister Ing. Erhard Pichler, 17, 
Taubergasse 37/52. 


Rodaun, Aumühlgasse 5, Schuppen, Franziska Lin- 
denau, im Hause, Bauführer und Planverfasser 
Maurermeister Franz Pree, 10, Columbusgasse 7/6. 


Inzersdorf, Altmannsdorfer Straße 277, Planwech- 
sel, Walter und Christa Löscher, 12, Schlöglgasse 
41—-45, Bauführer und Planverfasser Baugesell- 
schaft Kiessler, Mödling, Neusiedler Straße 52, 
Niederösterreich. 


Abbrüche 


10. Bezirk: Favoritenstraße 214, Turmselche, Stefan 
Kreps, im Hause, Bauführer und Planverfasser 
Bauunternehmung Dipl.-Ing. Wilhelm Stumvoll, 
Ges. mbH, 10, Schröttergasse 27. 


11. Bezirk: Kaiser-Ebersdorfer Straße 250, Tank- 
stelle, BP Austria AG, 4, Schwarzenbergplatz 13, 
Bauführer noch nicht bekanntgegeben, Planver- 
fasser BP Austria AG, 4, Schwarzenbergplatz 13. 


12. Bezirk: Meidlinger Hauptstraße 11, Wohnhaus, 
Bauhilfe, Gemeinnützige Gesellschaft mbH, 9, 
Spittelauer Lände 7, Bauführer noch nicht be- 
kanntgegeben, Planverfasser Global Commerce 


Bau, Ges. mbH, 7, Zollergasse 15. 
! 


18. Bezirk: Kreuzgasse 22, Wohnhaus, Gemein- 


nützige Bauvereinigung Wohnungseigentum Ges. 
mbH, 19, Döblinger Hauptstraße 68, Bauführer und 
Planverfasser Profilbau, G. und H. Hrouda, Bau- 
und Planungsges. mbH, 19, Hutweidengasse 22. 


Grundabteilungen 


6. Bezirk: Mariahilf, E.Z 204, Gst. 1269, Dipl.-Ing. 
Josef Angst, 1, Friedrichstraße 2, für Österreichi- 
sche Jungarbeiterbewegung (MA 64—E.Z. 204 
Mariahilf, 1/77). 


12. Bezirk: Hetzendorf, E.Z 908, 952, 1142, Gste. 344/12, 
344/15, 344/22 u. a., Dipl-Ing. Dr. techn. Michael 
Kölbl, Perchtoldsdorf, Dr. Natzler-Gasse 7, Nie- 
derösterreich, für Josef Resch (MA 64 — E.Z. 908/ 
Hetzendorf, 1/77). 


18. Bezirk: Pötzleinsdorf, E.Z. 589, Gst. 65/1, Dipl.- 
Ing. Helmuth Mang, Mödling, Freiheitsplatz 7, 
Niederösterreich, für Mathilde Kaltenegger 
(MA 64 — E.Z. 589/Pötzleinsdorf, 1/77). 


Pötzleinsdorf, E.Z. 264, Gste. 515/3, 515/19, Baurat 
h.c. Dipl.-Ing. Dr. techn. Erich Meixner, 1, Hel- 
ferstorferstraße 4, für Maria Antoinette Bülon 
(MA 64 — E.Z. 264/Pötzleinsdorf, 1/77). 


21. Bezirk: Donaufeld, E.Z. 829, 840, 1476, Gste. 794/1, 
794/3, 794/%&, Dipl.-Ing. Dr. techn. Gerhard Palfin- 
ger, Mödling, Jasomirgottstraße 12, Niederöster- 
reich, für Gemeinnützige Ein- und Mehrfamilien- 
häuser, registrierte Baugen. mbH (MA 6— 
E.Z. 829/Donaufeld, 1/77). 


Leopoldau, E.Z. 809, 1064, 1501, 2699, Gste. 2321/1, 
2322/9, 2321/3, 2321/10 u. a., Stadt Wien, vertreten 
durch die MA 41 — 425/77 Gd (MA 64 — EZ. 809/ 
Leopoldau, 1/77). 


22. Bezirk: Süßenbrunn, E.Z. 52, Gste. 101, 132, 183 
u. a., Notar Dr. Franz Schatzl, Tulln, Bahnhof- 
straße 9, Niederösterreich, für Maria Sagmeister 
In Miteigentümer (MA 64 — E.Z. 52/Süßenbrunn, 


F 
Eßling, E.Z. 2494, 4181, Gste. 327/45, 327/90, 327/91 
u. a, Dipl.-Ing. Raimund Fellinger, 1, Gonzaga- 
gasse 19, für Karl Slunka (MA #4-—EZ. 2494/ 
Eßling, 1/77). 


23. Bezirk: Atzgersdorf, E.Z. 411, 448, 413 u. a, 
Gste. 548, 549, 550 u. a.,, Stadt Wien, vertreten 
durch die MA 41 — 5532/74 Gd (MA 64—E.Z. 41V/ 
Atzgersdorf, 1/77). 


Erlaa, E.Z. 5, Gste. 12, 1%1, 13/2 u. a., Stadt Wien, 
vertreten durch die MA 41 — 3602/77 Gd (MA 64 — 
E.Z. 5/Erlaa, 1/77). 


Atzgersdorf, E.Z. 1647, 1648, Gste. 653/7, 653/8, Bau- 
rat h.c. Dipl.-Ing. Dr. techn. Erich Meixner, 1, 
Fichtegasse 2a, für Österreichisches Heimwerk, 
Gemeinnützige Wohnbauges. mbH (MA 6-— 
E.Z. 1647/Atzgersdorf, 1/77). 


Bekanntgabe 
der Bebauungsbestimmungen 


1. Bezirk: Tegetthoffstraße 1 identisch Neuer 
Markt 8a, Wiener Stadterneuerungsgesellschaft, 
1, Rudolfsplatz 13a, Planverfasser Dipl.-Ing. Josef 
Angst, Schwechat, Wiener Straße 16, Niederöster- 
reich. 


Schubertring 3, SÖAMTC, im Hause, Planverfasser 
Dipl.-Ing. Franz Horaczek, 1, Gonzagagasse 19. 


2. Bezirk: Praterstraße 28, Erna Hommerson, 2, Pra- 
ter 93, Planverfasser noch nicht bekanntgegeben. 


4. Bezirk: Karolinengasse 29, Emil Engelhart, im 
Hause, Planverfasser noch nicht bekanntgegeben. 


Schaumburgergasse 13, Architekt Dipl.-Ing. Kurt 
Zöhrer, 6,  Köstlergasse 1, Planverfasser Archi-' 
tekt Dipl.-Ing. Kurt Zöhrer, 6, Köstlergasser 1. 


9. Bezirk: Bleichergasse 20, Reinigungsanstalt Assa- 
nierung, 9, Sechsschimmelgasse 9, Planverfasser 
noch nicht bekanntgegeben. 


10. Bezirk: E.Z. 893, Kat.G. Favoriten, Gertrud und 
Vera Kohn, 13, Pacassistraße 85. 


 E.Z. 20, Kat.G. Ober-Laa-Stadt, für den Eigen- 
tümer und als Planverfasser Dipl.-Ing. Josef 
Angst, 1, Friedrichstraße 2. 


E.Z. 57, Kat.G. Ober-Laa, Maria Heusler, 10, Ober- 
Laaer Straße 109. 


E.Z. 1490, Kat.G. Favoriten, Leopoldine und Wal- 
ter Krejcik, 10, Schrankenberggasse 6, Planver- 
fasser Franz Hauer OHG, Nachfolger Baumeister 
Leopold Mair, 10, Reumannplatz 19. 


E.Z. 82, Kat.G. Ober-Laa-Stadt, Stephan Nacht- 
nebel, 3, Paulusgasse 6. 


E.Z. 2298, Kat.G. Inzersdorf-Stadt, Dr. Hubert 
und Dr. Hannelore Cech, 20, Innstraße 15. 


11. Bezirk: E.Z. 2407, Kat.G. Simmering, Christiane 
Schuster, 20, Forsthausgasse 15, Planverfasser Bau- 
unternehmung Ing. Franz Hrdina, Ges. mbH, 23, 
Anton Krieger-Gasse 53—57. 


Ei ASPHALT FELSINGER 


ASPHALTIERUNGEN, FARBIGE BESCHICHTUNGEN, 


SCHWARZDECKUNGEN, ABDICHTUNGEN GEGEN 
FEUCHTIGKEIT, BITUMINÖSER STRASSENBAU, 
ELASTISCHE BELÄGE FÜR SPORT-, SPIEL- UND 


TENNISPLÄTZE 
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ASPHALTUNTERNEHMUNG 
ROBERT FELSINGER 


1111 Wien, Wildpretstraße 114 
Telefon 743651 A Telex:felsas132368 


Niederlassungen: Spittal/Drau, Klagenfurt 
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